Izabela z Wasiutyńskich 


Dzierzanowska 


mgr inzynier architekt 


przeżywszy lat 28, po długich a ciężkich cierpieniach, opatrzona 
św. Sakramentami, zasnęła w Panu dnia 15-go marca 1956 roku. 


Pogrzeb odbędzie się w sobotę dnia 17-go marca o godzinie 13-tej na cmentarzu rakowickim, 


o czym zawiadamiają: i 
rodzice, mąż i dzieci. 


MSZA SWIETA 


odprawiona zostanie na intencję Zmarłej w niedzielę dnia 18 bm. o godz. 7 rano w kościele 


parafialnym św. Szczepana. 


RZEMIEŚLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRACY 
STOLARZY | PRACOW. POGRZEBOWYCH 
ZAKŁAD Nr 1 z o. u 
WRAKÓW, PLAC SZCZEPAŃSKI 2 — TEL. 555-67 


Drukarnia Związkowa, Krakow, ul. Mikołajska 18 
1509 — 17. 3. 1956 — M-7-13434 — 35 - druk. B1 V ki, 70 gr. 


